THODOR 


Radca Stanu (es. Rosyjski, 
b, lekarz naczelny szpitala wojskowego Ujazdowskiego, Emeryt, kawaler orderów Św. Anny i Sgo Stanisława 


klasy II z koronami, Seo Włodzimierza klasy IV, znaku nieskazitelnćj służby za lat 40, 


od lat dwóch w mieście tutejszóm zamieszkaly, lat 78 liczący, po ciężkićj kilkodniowéj chorobie, pojednawszy się z Bogiem, 


zmarl we Środę dnia 19 Lutego 1868 r. 


Pozostała wdowa zaprasza Przyjaciol, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok wprost na Omentarz w Piątek 


dnia 21 b. m. o godzinie wpół do 11 z rana z pod Nru 481 przy ulicy Stolarskićj, 


W Drukarni „CZASU* w Krakowie. 


